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Problema 2.40 Edicion sexta de serway 

Una pelota de golf se suelta desde el reposo del techo de un edificio muy alto. Despreciando la 
resistencia del aire, calcule (a) la posicion y (b) la velocidad de la pelota despues de 1 seg, 2 seg. 
y 3 seg. 



ti = 1 seg V 0 = 0 

V f = vf+at 
V f = a t 



a = 9,8 m/seg 2 
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a = 9,8 m/seg 2 
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V f = 9,8 m/seg 2 * 1 seg = 9,8 m/seg 

V f = 9,8 m/seg 

Y, = i(V„ + V,)t, 

Y,=|(V,) 

Yi = 4,9 m 



t 2 = 2 seg V 0 = 0 

V f =X?+at 
V f = at 



V f = 9,8 m/seg 2 * 2 seg = 1 9,6 m/seg 

V f = 19,6 m/seg 

Y 2 =i(Vo+V,)t 2 

Y, = ^-( V f ) t 2 =1*19,6 — *2seg 
2 2 seg 

Y 2 = 19,6 m 



t, = 1 seg 

± Q... 



Y 2 = 19,6 m 



t 2 = 2 seg 



...Q. ± 



Y 3 = 44,1 m 



t 3 = 3 seg V 0 = 0 



a = 9,8 m/seg 2 



V f = V'o + at 
V f = at 



V f = 9,8 m/seg 2 *3 seg = 29,4 m/seg 

V f = 29,4 m/seg 

Y, =i(V„ + V,)t, 

Y, =i(V,)t,=i*29,4 — ■ *3seg 
2 2 seg 



2 



Y, = 44,1 m 



Problema 2.43 serway sexta edicion; Problema 2.47 Edicion cuarta de serway 

Una estudiante lanza un llavero verticalmente hacia arriba a su hermana del club femenino de 
estudiantes, que esta en una ventana 4 m arriba. Las Naves son atrapadas 1 .5 seg. despues por el 
brazo extendido de la hermana. (a) Con que velocidad inicial fueron lanzadas las Naves? 

(b) Cual era la velocidad de las Naves justo antes que fueran atrapadas? 



Con que velocidad inicial fueron lanzadas las Haves? 

h = 4m t= 1,5 seg V 0 = ? a = 9,8 m/seg 2 

h = V n * t + — *g * t 2 
0 2 

4 = V *1,5 - — *9,8*1, 5 2 
2 

4 = 1,5 V 0 - 11,025 
4 + 11,025 = 1,5 V 0 



15,025 = 1,5 V 0 
15,025 



V 0 = 



1,5 

V 0 = 10 m/seg 



= 10 ^- 
seg 



Cual era la velocidad de las Naves justo antes que fueran atrapadas? 



V 0 = 10 m/seg 



a = 9,8 m/seg 



t = 1 ,5 seg 



V f = V 0 - a t 
V f = 10-9,8 * 1,: 
V f = 10-14,7 

V f = - 4,7 m/seg 



Problema 2.45 Edicion cuarta de serway 

Se informo que una mujer cayo 144 pies desde el piso 17 de un edificio, aterrizando sobre una 
caja de ventilador metalica, la cual sumio hasta una profundidad de 18 pulg. Solo sufrio lesiones 
menores. Ignore la resistencia del aire y calcule a) la velocidad de la mujer exactamente antes de 
chocar con el ventilador, b) su aceleracion promedio mientras esta en contacto con la caja, y c) el 
tiempo que tarda en sumir la caja. 



y = altura del edificio = 144 pies a = 32 pies/seg 2 

Cuando llega al piso es la velocidad final de ese movimiento y es a la vez la velocidad inicial 
cuando entra en contacto con la caja. 

Cuando se cae del edificio la velocidad inicial es cero 

El signo es (+) por que el movimiento es acelerado, es decir el cuerpo va aumentando la velocidad 
o 



V f 2 =Vi 



-I 



+ 2 a y 



v f 2 = 



2 a y 



